Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi Proiect de tehnologie didactica Profesor : ing Carare Veronica-Irina Clasa: XI B Specializarea: Tehnician in instalatii electrice Disciplina: Sisteme de automatizare Unitatea de invatare: Traductoare Tipul de lectie: Lectie de recapitulare si evaluare a cunostintelor Durata lectiei: 100 minute (2* 50 min) Data 01 03 2017 Unitati de competenta: UC18 : Sisteme de automatizare Competente specifice vizate: * CS 18 1: Caracterizeaza SRA * CS 18 2: Prezinta functionarea componentelor unui SRA Competente derivate: * CD1: Definirea traductoarelor si identificarea rolului lor in cadrul SRA * CD2: Clasificarea traductoarelor * CD3: Enumerarea blocurilor componente ale unui traductor * CD4: Enumerarea caracteristicilor generale ale traductoarelor * CD5: Identificarea tipurilor de traductoare generatoare * CD6: Identificarea tipurilor de traductoare parametrice * CD7: Identificarea tipurilor de traductoare electrice * CD8: Identificarea tipurilor de traductoare neelectrice Continutul activitatilor de instruire: * C1: Definitia si rolul unui traductor in cadrul SRA * C2: Clasificarea traductoarelor * C3: Schema bloc a unui traductor * C4: Caracteristicile generale ale traductoarelor * C5: Tipuri de traductoare generatoare * C6: Tipuri de traductoare parametrice * C7: Tipuri de traductoare electrice * C8:Tipuri de traductoare neelectrice * C9: Test de evaluare Diagrama competente-continuturi: Obiective/ continuturi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CD1 X CD2 X CD3 X CD4 X CD5 X CD6 X CD7 X CD8 X Metode si procedee didactice: * Conversatia * Studiul de caz * Explicatia * Exercitiul * Metoda ciorchinelui * Observarea independenta * Lucrul in echipa (grupe de 3-4 elevi) * Teste Resurse materiale: * Tabla * Creta * Manualul * Fise de recapitulare * Coli de hartie albe (planse) * Markere * Caiete de notite * Teste de evaluare * Planse didactice * Videoproiectorul * Laptop * Ecran * Teste de evaluare 